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THIS PRINT SET CONTAINS IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE 
CONFIGURATIONS OF THE PRODUCTS LISTED. THE CONFIGURATION 
INFORMATION CONTAINED HEREIN MUST BE ADHERED TO IN ORDER TO 
MAINTAIN CONFORMANCE TO DEC STANDARDS. 

NOTICE 

This equipment generates, uses and may emit radio frequency 
energy. The equipment has been type tested and found to 
comply with the limits for a class A computing device pursuant 
to subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed 
to provide reasonable protection against such radio frequency 
interference when operated in a commercial environment. 
Operation of this equipment in a residential area may cause 
interference in which case the user at his own expense may be 
required to take measures to correct the interference. 

Adherence to the configuration rules referenced herein is 
mandatory to maintain FCC CLASS A status. 
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GENERAL CONFIGURATION CONTROL INFORMATION FOR THE 11785-A CABINET 



INTRODUCTION 



THIS DOCUMENT CONTAINS THE INFORMATION FOR CONFIGURING THE EXPANSION SPACE WITHIN THE 11785-A CPU CABINET THP 
CONFIGURATION INFORMATION CONTAINED HEREIN MUST BE ADHERED TO IN ORDER TO MAINTAIN CONFORMANCE TO £k SImdaSs. 



GENERAL 11785-A CONFIGURATION RULES 



THE 11785-A CONSOLE TERMINAL CONNECTS TO THE REAR I/O BULKHEAD CONNECTOR LOCATION D (SEE FIGURE #1 REAR VIEW) . 
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GENERAL CONFIGURATION CONTROL INFORMATION FOR THE 11795-A CABINET 



11785-A CABINET LAYOUT 



THIS LAYOUT SHOWS THE EXPANSION SPACE AND I/O BULKHEAD CONNECTOR LOCATIONS OF THE 11785-A CABINET. TABLE #1 LISTS THE ALLOWABLE 
11785-A EXPANSION OPTIONS. IT ALSO INDICATES MOUNTING AND BULKHEAD LOCATIONS REQUIRED BY THESE OPTIONS. 
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GENERAL CONFIGURATION CONTROL INFORMATION FOR THE 11785-A CABINET 
11785-A ALLOWABLE EXPANSION OPTIONS 



TABLE #1 



I OPTION (DESCRIPTION 

I NAME (SEE NOTE 1) | 



I MOUNTING LOCATION (S) 
i (SEE FIGURE fl) 



BULKHEAD CONN. LOCATION (S) 
(SEE FIGURE #1) 



NOTES 



IFP785-AA/-AB 

IMS780-F 

IRH790-AA/-FB 

(DR780-AA/-FB 

(DW780-AA/-AB 

ICI780-AA/-AB 

IH7112-A/-B/-C 

IMS780-H/-J 



(FLOATING POINT 
I MEMORY ARRAYS MODULES 
IMASSBUS ADAPTER (MBA) 
(GENEARL PURPOSE INTERFACE 
IUNIBUS ADAPTER (UBA) 
I COMPUTER INTERCONNECT 
(BATTERY BACKUP 
I MEMORY 



I CPU BACKPLANE SLOTS 24-28 & PS #1 

I MEMORY BACKPLANE 

I OPTION SLOTS 1 OR 2 

I OPTION SLOTS 1 OR 2 

I OPTION SLOTS 1 OR 2 

(OPTION SLOTS 1 OR 2 

I AS SHOWN USING HOLE 

(MEMORY BACKPLANE 



#'S 21 & 25 



NONE 

NONE 

E - K ONE LOC. 

E - K ONE LOC. 

NONE 

E - K TWO LOC. 

NONE 

NONE 



PER RH780 
PER DR780 

PER CI780 



5 
2 

2 & 
2 & 
2,«5 



NOTES: 
1. 



THE INSTRUCTIONS FOR INSTALLING EXPANSION OPTIONS ARE IN THE OPTIONS' PRINT SETS 
REFER _ TO THE FOLLOWING INTERCONNECT DRAWINGS. 



ALSO 



A. D-IC-11785-A-1 

B. D-IC-11785-A-2 

C. D-IC-11785-A-3 



(11785-A POWER INTERCONNECT) 
(11785-A BACKPLANE INTERCONNECT) 
(11785-A S.B.I. INTERCONNECT) 



2. 

3. 
4. 



OPTION SLOTS 1 AND 2 SHARE POWER SUPPLY #5. OPTIONS WHICH UTILIZE THESE SLOTS PROVIDE A 
POWER SUPPLY. WHEN BOTH SLOTS CONTAIN OPTIONS, ONLY ONE OF THE POWER SUPPLIES CAN 
INSTALLED. IF ONE OF THE OPTIONS IS A CI780, THEN ITS POWER SUPPLY MUST BE THE ONE 
INSTALLED. 

OPTION SLOT 3 IS NORMALLY THE LOCATION OF THE FAR END TERMINATOR. THIS SLOT WILL BE EMPTY 
ON SYSTEMS WHICH HAVE A H9^52-H (SBI EXP. CAB). 

DW780 OPTIONS INTERCONNECT TO THE UNIBUS CABINETS VIA THE SIDE I/O PANEL OF THE CABINET 
THE DW780 WHICH IS PART OF THE 11785-A CABINET IS ALREADY CABLED TO THIS PANEL. IF 
ADDITIONAL DW780'S ARE ADDED, THEY ARE TO BE CABLED IN A SIMILAR MANNER TO THE REMAINING 
LOCATIONS IN THE SIDE I '0 PANEL. 

5. SEE MS780 PRINTS SET(S) FOR MEMORY ARRAY LOCATIONS. 

S. DR780 CANNOT BE CONFIGURED ON A 11785 SYSTEM WHICH CONTAINS A CI780. 

7. THE 11785-A CABINET CAN SUPPORT ONLY ONE C1780. (POWER SPPLY #5 LIMITATION). 
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I78S-A CABINET 
FRONT VIEW 



t|A 



14- 



<£0 

15- 



NOTES-- 

I. NO PARTS LIST EXISTS FOR THIS 

DWG, ITEM * S FOR USE WITH TABLES 
*l AND*2. 



rsr 



^ZZ*- 



s: 



j*6o 



MXT HKiHCK *SS». 



«i!j»_I 



FIMTUCEOON 



ano 



™ I 1785 -A 

POWER INTERCONNECT 



tat coo« 

P IIC U78S-A -I 



rw 




I I78S-A 120 VACSC&OHZ SYSTEM 



ITEM NO 
REF ONLY 



10 



12 



13 



14 



15 



PART NO 



7014323-06 



DESCRIPTION 



POWER CORD ASSY (FAN 115 V) 



7014323-06 



9I07673-O9 



-09 



-06 



-06 



-06 



^OT 



-09 



-09 



-09 



9J 07673 -09 



H7III 



H7II2 



PDPIl/03 



RX0I 



9107673-03 



3107673-03 



7013928-00 



r 



t f t 



POWER CORD ASSY (FAN 115 V) 



EXTENSION CORD 1 15V 15 A 



t 



EXTENSION CORD 1 15V 15 A 



T.ClD. BATTFRY 



MEMORY BATTERY 



16 BIT COMPUTER 



RX01 FLOPPY UA 



EXTENSION CORD 1 15 V 15 A 



FAN ASS* 1 15 V 



FROM 



CORD -PI 



-P2 



-P3 



-P2 



t =P« 



C0RD-P2 



-PLUG 



-JACK 



-PLUG 



-JACK 



-PLUG 



-JACK 



-PLUG 



-JACK 



r -PLUG 



CORD -JACK 



TO 



869-D JI9-A 



BLOWER* 



869-D Jll-A 



AC CORD PLUG 



t 



AC CORD PLUG 



CORD PLUG 



CORD JACK 



AC CORD PLUG 



BL0WER*2 J I 



869-D J 19-B 



BLOWER "3 J I 



869 -D J 18 -A 



R S*2-AC 



869-D Jll-B 



P S*4 -AC 



869-D JI8-B 



P S*5 AC 



869-D J 15 -A 



PS.*3 AC 



869-D J 16 -A 



PS* 



AC 



869-D JI4-A 



869-D JI4-B 



869-D JI4-B 



RX0I RELAY J2 



869-D JI3-A 



RX0I RELAY- PI 



869-D J 15-B. 



i - v-b8zn|03ja 

— ^ lira z* 



"*""• 



-=- II78S-A 240 VAC 50 HZ SYSTEM 


ITEM.NO 
REF ONLY 


PART NO 


DESCRIPTION 


FROM 


TO 


1 s- 


7014324-06 


POWER CORD ASSY (FAN 230 V) 


CORD -PI 


869 -E JI9-A 




06 
















-P2 


BLOWER *l Jl 




. w- - 


06 
















-PI 


869-E Jll-A 


^ y~i 


~ _ 


06 
















P2 


BLOWER *2 Jl 


3 




\ 06 




' 


' 


1 


r 


r 




-PI 


869-E JI9-B 


7014324-06 


POWER CORD ASSY (FAN 230 V) 




-P2 


BLOWER "3 J 1 


4 


7014308-09 


POWER CORD (230 V) 




-PLUG 


869-E J 18 -A 




09 












-JACK 


PS.*2 AC 


5 




06 












-PLUG 


869 E J 11-8 




06 












t - JACK 


PS.*4 AC 


6 




06 












- PLUG 


869-E J 18 B 




06 












-JACK 


PS "5 AC 


7 




09 












- PLUG 


869-E J 15 -A 




09 












-JACK 


P.S.*3 AC 


8 


I 


r 09 












-PLUG 


869-E J 16 -A 


7014308-09 


POWER CORD (230 V) 


CORD JACK 


PS.*I AO 




















10 


H7III 


TOD. BATTERY 


AC CORD PLUG 


869-E JI4-A 


II 


H7II2 


MEMORY BATTERY 








869-E JI4-B 


12 


PDPI 1 03 | 


16 BIT COMPUTER 


' 


r i 


■ 


869-E JI3-B 


13 


RX0I 


RX01 FLOPPY UA 


AC CORD PLUG 


RX0I RELAY J2 


14 


7014308-03 


POWER CORD (230 V) 


CORD - PLUG 


869-E JI3-A 


70IM308-03 


// // /• 


CORD -JACK 


RX0I RELAY 


15 


7013928-01 


FAN ASSY (230V) 


AC CORD PLUG 


869-E J 15-B 



iCQ 



TABLE '1 



TABLE *Z 



LP 






o«t I owwa iniv 



II78S-A 

POWER INTERCONNFCT 



4 OF 7 



IC 



I 78S-A-I 



TVJ 



E 



n 




-v-yan i 



Op 



I2&4 
TO DEC PWR 
CONTROL BUS 




REAR VIEW 

I I78S-A 



FLOPPY RELAY RX0I (J I) 



T 



10 



NOTES: 



I) NO PARTS LIST "EXIST FOR THIS DWG, 
ITEM'S ARE FOR USE WITH TABLE* 1 ?. 



if!f 

1 1 ii 



Rs"»i"|ips 'zfisiz ||R5"a!p"s.*5 



, ' I 

i ; 111 



fcd=j^b £ 



yC* - 



H7IM ; .-^ „--"' 
i 11/03 'S 



* OPTIONAL 




POWER 
CONTROL 



| CD 



12 



FRONT VIEW 

II78S-A 



IS 



s=i: 



X 



^«00 



'>"* v v. 



ZZ1 



^ 



NfXT HIGHER ASSY 



»fET S Of 7 



FIRST USIO OK 



Higg 



I I78S-A 
FCWER INTERCONNECT 



S1ZECOOE 

IC 1178=5- A- I 



I I I I I I 



B 



TW 



1 



-.7 



m»trMj/*T*m»tmmtm.imm»Mmcnmmv*M 






FART CF 
KC76S ASSY 



FART OF 
KC7SS ASSY< 



TABLE' n 



L 



FOR 1 I78S -A 


ITEM NO. 

RFFONLY 


RAPT NO. 


DESCRIPTION 


FROM 


TO 


1 


7014213 -0K 


CABLE , OVER TEMP. 


PS*2-J4 


PS*3-J4 


2 


7014213 -0K 


CABLE , OVER TEMP. 


PS*3-J5 


PS*4-J5 












4 


7014242- 08 


POWER CONTROL CABLE 


869-jc 


SCP-JI 


5 


7014243-21 


FLOPPY RELAY SCP 
POWER HARNESS 


HARNES-P2 


SCP-J3 


-PI 


KlW.so-jfl 


-P3 


RX0I-JI 


6 


7011411-12 


CABLE , SIGNAL 


KA78 C -J9 


SCP-J2 


7 


BC05L- 10 


CABLE 


11/03 
M9400-YE 
Jl 


KA780-J7 


8 


BC05L- 10 


CABLE 


11/03 
M9400-YE 
J2 


KA780-J8 


9 


7014248-3 M 


CABLE J.O.D BATTERY 


H7III-JI 


KA780-J20 













I -V-^/ll 






OPTIONAL 



V 



12 


70I42I3-4A 


CABLE, OVER TEMP. 


Sc-?-j3 


PS*4-J4 




II 


70I42I3-3E 


CABLE, OVER TEMP. 


PS'2-J5 


N.C. 




IS 


70IS442-?I : > 


CABLE POWFR CTRL BOX 


8fcCy-^S EXPl/C^NFL J8 



FORII78S-A WITH H7II2 
















II 


70I42I3-3E 


CABLE ,OVER TEMP 


H7II2-JI 


PS*2-J5 




10 


7014547-30 


CABLE , BATTERY OPTION 


CABLE -P2 


H7II2-J7 




CABLE-PI 


PS*4-BATT. ADAPT. 





F0RII7BS-A 


WITH 


FP7BS 












14 


7014213 -0K 


CABLE .OVER TEMP. 


PS*I-J4 


PS*2-J5 


II 


7014213 -3E 


CABLE, OVER TEMP. 


PS"I-J5 


N.C. 



F0RII7B5-A WITH H7II2*FP78S 




























1 1 


70I42I3-3E 


CABLE ,OVER TEMP. 


H7II2-JI 


PS*I-J5 




14 


7014213- OK 


CABLE .OVER TEMP. 


PS*I-J4 


PS*2-J5 




10 


70I4547-3D 


CABLE , BATTERY OPTION 


CABLE -P2 


H7II2-J7 




CABLE- PI 


PS*4 BATT. ADAPT. 





F 


')R II76S-A WITH OPTIONAL F.S. r S INSTALLED 


12 


70I4ZR-4A 


CAELE OVER TEMP 


863 -J9 


PS"S-JS 


1 -j 


7CIM2H-QK 


CABLE 0V[ TEMP 


PS" 4 -J4 


PS*S-J4 



•a 



i 
.< 



H 

3a 



II78S-A 
POWER INTERCONNECT 



to o> 7 



IC 



II78S -A- I 



ncv. 

E 



H I I I'M 



TW 



■-?« I DM<M« AMD wnKATOA "«MW «M TK 

HOPHrr 0* MB**. MWMMWKt COWOMTOi WC 

m*u mjt ■ fB O uw « um an woww ai 

0« M MIT A* T»* k*tM POi TM MAMjACTtM V WfcJ 






SEE DETAIL U 



•* j CHANGt MO 



C3NTB0L 



POw^R 



REAR VIEW 

I l7cS-A 




R FLOW SENSOR ASSY 
(7011320) 



AIR FLOW SENSOR CABLING 



i-v-sezn 



31a 



J3.J40RJ5 




17 
.!R FLOW SENSOR 
ASSY (7014320 \ 
*|R FLOW ' „ 
SENSE HARNESS 



DETAIL U 

SCALE: NONE 



,u II7SS-A 
POWER INTERCONNECT 



[SMtET 7 Of 7 



LC 



II78S-A- 



°;»l'l I I I If 
Ttw i 



ICQ 



\i 







JH 



z -j,-^znp^]2\ 



mares; 



/J/VO PARTZ LIST EXISTS FOP T///S PUG ITE/1 ■ 
FOR 6/SE WITH FABLE •="/ . 



Id 



D 



OPTION SLOT 3* 



- ; supply z nc to 
2 SUPPLY t. sc to 
3SVO 



- 1 +av 

2 «M> 

3 S.ZY 

4 G«> 



.//• J»\ J O\ J7 

PZ I P2\ P? 



!B 



OPTION SLOT 2# 



OPTZOHM. 




-I -S.ZV 
2 S/»i> 



-* SuWiy 5 *C to 

2 jnn>(.>' s oe to 

3 SMD 



*s 

*S* HtT 



ft 



OPTJON SL0T1* 



4Q.4I 



J7EMS4.2.43 

I 

I 



4 -WStf 39 ^ 




-n-s/te 
Z*s* a 



L-^fM 



I 



_1 

JT£MS 44,41 



I 



c 
O 

o 
O 



4 

c 

OH 





ooo 
ooo 
ooo 
ooo 
I ooo 



*7/O0 



snufom 
xruseo 



ACLO 
DCLO 



OYfl?7&fP 

#7/oo a 

OPTIONAL* -*S H 
PS'S 



I I 

. I 

J7&1S 23,30 



I 



- / TEPID *C tO 

2 TUTU OC to 

3 SMD 



I— / +r as 

2 +raa 

3 f-^33 

4 ♦.*•« 

J- S/YO 

7 OMD 

8 eno 
s avo 

i4> s/ro 

// SAC 
/2 GHO 



MS780-H 



-CD-C 



-/ -s.zv 

2 S/W 



|— / AC to 

2 OCiO 

3 <SS¥D 



UfTjia 



J- 



E 



c 



-TO* ■?/,.« 



o 

ooo 

000 

<oooj 



7ol875<* 

JBISPIH- 

COVtt 



PI 

TTtm 



H7/O0 
H7I01 
H7H33 
MS780-L 

MS760-H 



J3 _ 

ACLO 
OCLO 
QUO 



SUSHI 



J4 |g 

o&en-MP 



ji-\ 



PS'* 



t~ 



Ol} -129 

pz n? 



OW780 



■ I -S.IV 
2 SMO 



■ I SUPPLY 2 »C tO 

2 SUPPLY 2 DC LQ 

3 GliO 



JIS J/S J 14 



HThTHD 
/»<. pi [pt 



ITEM 3 



i7F/va 

*l%2a 



c 
■O 



c 



ITEMS ZI,ZZ,Zi,Z4 






H7I0O 

irpMcom 
'notusu) 



pnrtns 



JS 
ACLO 
OCLO 
VUO J4 



tf7UHr-SY 

owP72r/rp 

H7I00 n 

KA7BO Ji \a 

PS '3 



[S 



I7F/1S 
%I0 



ITTPO 
11,12 



17T1S 
/S.ik 



r43 



%n 



I — / SUPPLY 3 AC 10 

2 SUPPLY J OC to 

3 S*D 



- / *jv norrriscp 
2 e w ««^> o» * 

HMD 
4 OMD 



OOO 

ooo 

000 

ooo 
^ooj 

I§°3 



7014 951, 

Ji. IS PIN 
- CONN. 



rentm ~sv 

H7I00 
ft 7/01 

KA790 
DW7S0 



ACLO 
OCLO 
SHD 



PS'Z 



J4\3i 



JS\ 




TT£MSi. 



PI 
UtM I 



PI 

iroi 4 



IK/IK* 
3ASI 



■o 
■o ff 



D 

L <2 






77T^ SZ,S3,S4.SS 



ooo 
ooo 
ooo 
ooo 
ooo 



H7IOO 



iSMNCOm 
NOTUSCD 



ACLO 
DCLO 

e£Tiiirn->w saip 



H7/00 
FP78Q 



v|a 
owe7r/fp 

JS\k 



PS* I 



I 

PI ITEM St. 



|m 



CO 






# REFER "TO K-5A- 1 1785-4 -DBF 



S« 



SI. ■ 



m 



BACKPLANE DC. INTERCONNECT 



iHI 



am 



tNO.^, 






J$\4AFH 



noo^r/ft 



it 



i^JUi 



«XT mOHfe« ASSV. 



^BSS 



l»M 



.MfuUBAh 



ai-no 



"YlTK-A BACKPLANE 
INTERCONNECT 



icood 



II78S-A-2 



Mill) 



TW 



1 




2-v-a 



5E; mai'i 



TABLE * L ■ "•' 'sr L " 
BACKPLANE DC INTL~RC6h}NECT 



fee* item 

NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


FROM 


TO 


REMARKS 


I 


7VI50T3-e-C |H«NB3-3\J TB!WU«a 


HARNESS Fit 


PS-2-J*. 


-5U SUD 












HARNESS P2 


KA7SS"-TtS 














HARNES P2 


OPT SCOT»Z-Jl£ 














HARNESS P4 


opt SLir*/-i/s 














HARNESS PS 


MS7£tf-3/9 








. 






HAf>U£il Pi 


puisg-ns 


-Si/.GNP 












M#M£Si P7 


SFT-27 1 


tS'JfiUP 












^'Wtf,f/f 


Vul80+SV-P 


t£V 




7015613-0-0 


HARNESS-5V mn 


rat.* *ii4£S 


WXBb'SvtiT-P 


ifi/ ffErutu 


2 


7H142I2-0H 


CABLE A£ DC LOW 


CABLE PI 


KA7S5 - Jl* 










CABLE P£ 


PW750-JJ* 




3 


"^)4-zi2-in 


CABLE AC PC LOUJ 


CABLE ?l 


KA1SS-3H. 










CABLE Pi 


SFf-JS 




4 


70KZIZ-2M 


LA3UK PC LOU 


CABLE P) 


PS^-3> 


AC VC ilk) GNP 








?! 


.SFT-J9 




5 


70I4EIJ-SM 


CABLE. X K LOU 


CABLE PI 


Pi »3-33 


AC K. USViiGHP 








P2 


KA 785-115 




7 


7BI4ZI2-IC 


CABLE AC DC LOW 


CABLE PI 


P5«+-J3 


ACX LDtil SND 








PZ 


MS7M-32B 




8 


^I9T84-I< 


CABLE15B 


CABLE PI 


P5 »4-J8 


+ 58 « +12 








92 


MS7J0-J/7 










P9 


MS7W-J/4- 




9 


7BMS-XJ-IA 


cable reuse uuo 


PS«2+5RET-D 


DV/TBa+S BET-B 


P3»2+S PETUM) 


10 


7»/424<MA 


C/Wii POUCKlilt, 


PS»2*JRET-C 


DW780+5 'RET-C 




II 


7*/+244-JC 


C»»l£ POultR(tHt) 


PS^+SAEr-B 


MTjs'+jaOTr-a 




12 


78)14249 -IC 


CABLE POUB? BLK 


PS« 2+5 *£T A 


KA7B5+5BEET C 


PS*C+S EETUBO 


13 


TOI453BMA 


CABLE POWER WED) 


PS»«5 -D 


0h/7a3)+5 -B 


PS»e+5 


M 


7014530-IA 


CABLE POU)ER(PEV) 


P5»Z.*5 C 


UH79t*S -C 




'5, 


7*\*S3t-IA 


CABIC Kwte (hid) 


PSHZ+S B 


ivi79S*sa c 




16 


WS31-IA 


CABLE FBkJERlRED) 


PS « 2+5 A 


KA7S5+5B S 


RS*2+5 


17 


' 7BWZ-W- IJ - 


CABLE WWEE [ BUO 


ps*545 err d . 


CA79St-3C EET D 


P5t3+S EETUBW 


19 










C 




c. 




19 








HE 






B 




B 




20 


3814249-17 


CABLE «X 


R(BLK) 


RS*3 + 5RET A 


wrar+s:- a 


PSI3+5 EEIU0U 


21 


7014330- IF 


CABLE RJWER (RED) 


PS • S+5 - D 


ka-hs - +sc - D 


PS 43+6 RETURN 


za 












C 




c 




Z3 












B 




B 




24 


7W45M-IE 


CABLE POWER (KB!) 


PS»3+s- A 


KA7BJ+5C- « 




































































































in 


7BMZ5ffl-»K 


CABLE POWER. 
RTT? MEMORV BLK 


P5 H4+5 SET C 


MS7aa-iB- a 


PS»4+3 BETUBU 


X 


7BI4Z5ffi -0K 


PS 44+3 2ET D 


MS7«a-ars b 




s\ 


7BI4529-0K 


CABLE FOk£e 
+5 MEA10RY (RED) 


P5»4+5 C 


MS^Sffl -JIB- A 


P5 »4+5V 


X 


P5 «+tS D 


MS780 " CIS B 




33 


19HZ4&-3M 


CA9LE TOT.0JJ.6AT. 


HAENESS P2 


KflMS"- 1720 










PI 


M7H 1 - (Tl 




X 


7BMZ43-2I 


FLOPPY relav 
SC.PItiR. HARIUFSS 


HARNESS PI 


ICAM5- JP1 








PZ 


3CP - J3 








P3 


?xai - 11 




JS 


7»H?T3-»L 


CABl£ 33U£K(BUCJ 


KA7as-A«5BHr J 


rRAME 




SL 


■ttHZI-2-ON\ 


CA&lX AC/DC LO 


CABLE Pi 


DW78JS - JI3 


SEE. NOTE." 1 


I 




CABLE PI 


KAifK-jn 





WUtfleR 


PART NUMBER. 


DESCEIPTIOW 


FSOM 


TO 


RCMAmrs 


1 


7ffllJ»73-a-0 


HARMESS-5V TERM. 


HAR7ICS* P3 


opt sunt J/5 


-3U 3DD 


1 


7Bl5»73-B-« 


«AR1UE55-5V TERM 


HARNESS H4 


oCTsioT Y-J1S 


- 5V SWD 


38 


7«l42IZ-aM 


CABLE ACM LOW 


CABLE PI 


PS-»J-J3 


«c a; loi said 




--aSI4.?(2^M 


CABLE « DC LOW 


CABLE P2 


OPT^WI J- 013 


AC X LO t SAD 


39 


7W4£I2"-»H 


CABLE AC DC LOU 


CABLE PI 


JfT'ioT 1 -JI4 


AC'TX LC teuD 




-7ai4 2(2-fflH 


CABLE'K DC L4U 


CABLE P2 


JPTWOTZ-lTIJ ,. 


AC.DC LO«QAC 


40 


7BI424B-4L. 


CABf raUERlBUT) 


RSt5«PET-0 


ipraur I +SREfc 


PS #s +5 Brruaa 


41 


II 


/• // 


«■ e. 


// B 


// 


42 


7t5l4Z4B-^l. 


CABLE POUEB^BUJ 


PS»J+S RET-B 


oprs^Ti»«-c 


PS* 5+5 RETURN 


43 


il 


/' /' 


// n 


ii B 


// 


44 


WI433«-*i- 


CABLE PQUEB(R£0 


P5»i+S - D 


WTUdTf « -C 


P44J+3U 


45 


// 


// 


/' c 


// B 


- /•/ 


44. 


7IBH53a-*L 


CABLE PDUIER(RED) 


ps »a+5 - a 


0PTSiOT-2W- "£ 


PS*J+3U 


47 


it 


/' it 


" ft 


// B 


V 



~\ 



V OPTIONAL 



FP785 



4B 


7UI4Z4g- *L 


POWER CABIE BLK 


PS#l+5 ARETD 


W»S-+5»RErD 


Rs» 1+5- Renin 


19 












c 




c 




30 












3 




s 




SI 


70MP49-0L. 


POWER CABLE (BIX) 


PS*I+5ARET4 


JOTB5+5ASET A 


P5« 1+5 RETURN 


52 


70t433a-iJiL 


PttklER CABLE (tED) 


PS* i+5 - D 


kMHTtSA -O 


PS4 1 +5V 


53 












C 




c 




54 












B 




B 


. 


55 


7ffll4 59<0-aL 


POWER CABLE (SED) 


PS*I+S - A 


KATaf+SA - . A 


PS4I + 5V) 


5£ 


70t4-2l2-«M 


CABLE AC DC LO 


CABLE Pi 


PS*| J J 


AC,DC,LOUI 


56 


70/42/Z-fr* \a»B££Acac<-o 


Ws^etn. 


am 7asr-3-n 


Al o ^ w- **^ 



SEEAVOTF I 



Sco 



la 



SCI 



NOTES'- {.PERTAIN T6 MS SHEET OAJlV) 



IF THt FP785 K INSTAOLDjlTtW ^(» PI 
CONNECTS TO PS*|-J3. ODCRWftL IT LS 
CONNECTED TO D\W78«5-JI3. 



»3P 



I7SS-A 6ACKKLANE 
TNTFRCONNFCT 



TO 



i Of ^ 



1C 



II78S-A-2 



H 



TW 






REFER TO 3 2 
TABLE *2 * 
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SHEET Al OF A2 














QUANTITY PER VARIATION 


LINE 


ITEM 


DOCUMENT NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




00 


1 


1 


E-AD-7019544-O-DBU 


7019544-00 


FRAME ASSY, DBL 




1 


2 


2 


D-IA-7013721-0-0 


7013721-00 


TUBE WELD CAGE LOCK 




1 


3 


3 


D-IA-7013716-0-0 


7013716-00 


TUBING EXTRUSION WELDMENT 




1 


4 


4 


E IA-7013838-0-0 


7013838-00 


CABLE TROUGH WELDMENT 




1 


5 


5 


D-IA-7013715-0-0 


7013715-00 


SUPPORT TUBING WElD (REAR) 




1 


6 


6 


D-IA-7013722-0-0 


7013722-00 


SUPPORT TUBE WELD CFRONT) 




1 


7 


7 


E-MD-7418977-0-0 


7418977-00 


END PANEL 




2 


8 


8 


B-MD-7417909-0-0 


7417909-00 


EXTRUSION SLIDING DOOR 




2 


9 


9 


D-IA-7016492-0-0 


7016492-00 


SEPARATOR PUR SUP. WELDMENT 


ASSY 5 


LO 


10 


D-MD-7419155-0-1 


7419155-01 


MTG RAIL POWER SUPPLY 




2 


11 


11 


D-IA-7013726-0-0 


7013726-00 


BLOWER SUPP ASSY (CENTER) 




2 


12 


12 


D-IA-7013725-0-2 


7013725-02 
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13 


E-IA-7014102-0-0 
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14 


14 


E-IA-7426641-0-0 


7426641-01 


PANEL, I/O. CVAX) 
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15 


15 


D-IA-7418088-0-0 


7418088-00 


BACK STOP POWER SUPPLY 




1 


16 


16 


D-MD-7418974-0-0 


7418974-00 


AIR FLOW RESISTANCE PANEL 
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17 


17 


D-MD-7418975-0-0 


7418975-00 


TERMINATOR MTG PLATE 
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18 
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NUT PLATE ASSY. 
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19 


19 


C-MD-7418729-0-0 


7418729-00 
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20 
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23 
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D-MD-7418973-0-0 


7418973-00 
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LINE ITEM DOCUMENT NUMBER 
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PARTS LIST 


QTY 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


00 


5012941-00 


ETCH BOARD FOR M9043 


1 


1012084-01 


8 MFD 25V +75-10% AL EL 


6 


1012784-00 


.047 MFD 50V +80-20* CER 


46 


1212297-01 


MATE-N-LOK 4PIN UNIV HEADER 


1 


1212297-03 


MATE-N-LOK 3PIN UNIV HEADER 


2 


1218396-00 


HEADER. 100 40PIN W/SHROUD 


6 


1300365-00 


1.0 K .25 U 5.0 Z CC 


2 


1302957-00 


121.0 .25 U 1.0 X RN55D-F10 


84 


1311422-00 


178.0 .25 W 1.0 2 RN55D-F10 


84 


1511686-00 


DEC5433 FET N 350MW 10 25 1A 


A. 



SHEET Al OF Al 



QTY PER VARIATION 



REFERENCE DESI6NAT0R 



C47-C52 

C1-C46 

J7 

J8,J9 

J1-J6 

R17CR172 

Rl-R82fR167»R168 

R83-R166 

Q2.Q4 
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